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Doctor 

ANDRES PAEZ BENALCAZAR 

ASAMBLEISTA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

En su despacho.- 



De mis consideraciones; 



Por medio de la presente, me cumple responder a su solicitud de una 
informacion detallada respecto de las perdidas economicas que sufre el sector 
tunstico por los razonamientos de energia electrica. 

Como es de su conocimiento el pasado mes de noviembre El Presidente de la 
Republica, Rafael Correa Delgado, mediante Decreto Ejecutivo 124 del dia 7 de 
noviembre de 2009, establecio la Emergencia Electrica en todo el pais por 60 dias a 
partir de la fecha indicada. El Articulo 5 del mencionado Decreto Presidencial 
dispone la reduccion de los horarios de funcionamiento de los establecimientos 
como bares, discotecas y centros de diversion nocturna por parte del Mtnisterio de 
Gobierno. El acuerdo ministerial pertinente, expedido en 9 de noviembre de 2009, 
no solo disminuyo el horario de funcionamiento de dichos establecimientos sino que 
dispuso que estos permanezcan cerrados dos dias por semana, sin opcion a realizar 
sus actividades productivas de servicio, lo que genero cuantiosas perdidas a los 
sectores y establecimientos directamente afectados y disminuyo un 25% de las 
horas de trabajo debido a que trabajaron solamente de 20h00 a OlhOO y no en su 
horario acostumbrado de 20h00 a 03h00. 



Adicionalmente debemos considerar que las empresas turfsticas en general 
sufren perdidas de diversas maneras, a causa de los racionamientos electricos: 

• Los clientes o turistas no ingresan o evitan hacerlo a los 
establecimientos que no poseen servicio electrico, lo que ocasiona 
disminucion evidente de sus ingresos. 

• Los establecimientos que no poseen servicio electrico no pueden 
mantener los alimentos perecibles en optimas condiciones y se 
generan perdidas, en casos como restaurantes, hoteles y afines, los 
que deben reprogramar sus compras, lo cual genera un inevitable 
incremento de costos. 

• Los establecimientos que cuentan con una planta propia pueden 
ofertar sus servicios pero usualmente con un costo extra para ellos 
ya que deben incluir gastos de mantenimiento y provision de 
combustible para el funcionamiento de las plantas. 

• Las agendas de viajes, operadores de turismo y aeroh'neas se ven 
afectadas durante los cortes al no poder acceder a los sistemas 
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Las agendas de viajes, operadores de turismo y aerolfneas se ven 
afectadas durante los cortes al no poder acceder a los sistemas 
informaticos de reservaciones y similares, lo que ahuyenta a sus 
clientes con la consiguiente perdida de ventas concretas. 
El caos vehicular que se forma debido a la falta de funcionamiento de 
semaforos durante los cortes afecta tambien a los recorridos 
turfsticos contratados por visitantes del exterior asf como las visitas a 
algunos de los atractivos turfsticos, lo cual ocasiona igualmente 
reclamos y ocasionales costos por devoluciones o cambios de 
itinerario. 
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Por la naturaleza diversa de las actividades turisticas (alojamiento, 
alimentos y bebidas, transporte turfstico, agendas de viaje, entretenimiento y otro 
afines), es muy complejo, determinar la perdida exacta en cifras economicas 
ocasionadas por los racionamientos. En todo caso esta fuera de toda duda la 
afectacion economica directa e indirecta que el turismo, como toda actividad 
productiva, esta sufriendo a traves de perdidas, disminucion de ingresos y aumento 
de costos, a causa de esta situacion. 

Como dato preliminar podemos mencionar que la disminucion de ingresos 
por 60 dias de cortes electricos alcanza una cifra de 63.324.000 USD (Sesenta y 
tres millones trecientos veinte y cuatro mil dolares), en establecimientos turfsticos 
a nivel nacional. 

La Camara de Comercio de Quito calculo las perdidas ocasionadas por los 
cortes de energia electrica. El estimado total, en 46 dfas laborables, asciende a USD 
103 087.597 en Quito y USD 667 923.767 a nivel nacional. Por dfa se han perdido 
USD 2 241.035 en la capital y 14 520.082 en el pafs. El sector comercial quiteno, 
uno de los mas afectados, se ha visto perjudicado por USD 15 763.362. 



Estaremos gustosos de proporcionar a usted cualquier information adicional 
que pueda requerir de nuestra parte. 



Aprovecho para reiterar a Usted Senor Asamblefsta los sentimientos de mi 
mas alta consideration. 



Atentamente, 
CAPTUft Pichincha 





Ec. Freddy Eguez Rivera 
Presidente Ejecutivo 
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